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ワークトップ巧開け寸法 

5 6 0-0 二 I 


15-4 5 


4 -R 10 〜30 


>ワークトッブ刖面 ^ 

A +5 9 または、 A +3 7 



高さ 

2 E 

i 0 

外お寸法 ( mm ) 

幅 


I 8 


奥行 

4£ 

) 2 

グリル有効寸法 

( mm ) 

幅217 X 奥行316 X 高さ77 

質量 

( kg ) 

16.5 湘包巧2 1) 

m 

ガス 

RC 1/2 

(メネジ） 

電気 




1 3 A 

LP 



kW (kc a 1/ h ) 

kW ( kg / h ) 


全点火巧 

9.4 7 (8 1 4 0) 

9.4 9 (0.6 8 0) 

ガス消黃量 

高火カバーナー 

4.2 0 (3 6 1 0) 

4.2 0 (0.3 0 1) 


標準 バーナー 

2.9 7 (2 5 5 0) 

2.97 (0.213) 


小バ ー "^— 

1.2 8 (110 0) 

1.2 8 (0.0 9 2) 


グリル 

1.8 3 (1 5 7 5) 

1.83 (0.131) 


3 0-4 5 


キャビネット顯宙 


器具栓 

点火方す 

立消え安全装置 

高火カバーナー 

安をモ-ド 

標竿 バーナー 

安をモ-ド 

小 バーナー 

を全モ-ド 

グ リ ル 

安をモード 


その他 


プッシュ&レバー器具栓 

葦;宅池す連続放電点火単1 - 2個（アルカリ） 


天ぷらお過熱防止機能、焦げ付き消火機能 
消しをれ消火機能 （12 0 分- 3 0分） 

(センナー解除モード時は60分. 30分） 

' 天ぷらお過熱防止機能、焦げ付き消火機能 
消し忘れ消火機能 （12 0 分- 3 0分） 

' 天ぷらお過熱防止機能、焦げせき消火機能 
消しをれ消火機能 （12 0 分） 

' 過熱防止センナ ー、 消し忘れ消火機能 （2 2み） 

' 全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、コンロ楽々点火、電池交換サイン 
高効率片面有水グリル、グリ ル燃焼ラ ンプ、グリル扉アップダウン式： 
ガルバフッ素トッププレート（黒）\ブラックフュイス 


センサー 


A+S9Stt が態 


A +3 7 mm 


グリル燃焼ランプ 


電池交換サイン 


DS 吕吕吕ミ 



電池ケースふた 


ガス接綺口 


才 - ブ □ 組 4 ) 


59 S 化 



ガス獅 (Rcl/ 2 ) 


-- 防火性能評定品ラベル ’’---- 

ガス機器巧火を能評定品 1 

可燃物からの巧!隔距雜 ( cm ) 

上方[側方 7 前ち I 後方 
8 0な上「15な上|-15山15赴 

上方がレンジフードフ r ンお主び不が材の場合 


お 


が团法人曰本ガス機器検査協会 

_6 0 0巧全□センサー仕橡_ 


.設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、 

A +5 9\ ( A +4 5) \ A +3 7のどちらでも設置できます。 

. 本機器は防火性能評を品であり\周囲に可燃物がある場合は 
防火'性能評定品ラベル内容に従って設置してください。 

本図は C 3 GE 6民 SF 民です。バーナー位置が逆の場合は C 3 G 丘6民 SFL になります。 


単位 (m/m) 


品名 C 3 GE 6 RSF 民 /L 曰付 hh.t 

名称3 □片あ焼グリル付ビルトインコン。尺度 Pree 

H HgRfnan 住宅設備機器図ぁ 

mmA ■の 




